40                                                I. Die Gase.
Bei einem Brenngas, das neben CO und H2 beliebige Kohleuwasserstoffe t enthalt, wird die Raumanderung auf 1 cbm Brenngas allgemein
1 "2"
Fiir ^>4 kann dieserWert auch positiv sein, z. B. fiir C0H6. Werden aach der Verbrennung die Rauchgase so weit abgekiihlt, daB der ganze oder iiahezu der ganze Wasserdampf kondensiert, so wird die Raumanderung um den Betrag 7(H20) groBer, also im ganzen
1 "2
— ~t.(Ha)—        -- + l.»(OmHB) .   .   (10)
somit auf alle Falle negativ.
Das Volumen des gasformigen Gemenges  mit 1 cbm Brenngas-gehalt vor der Verbrennung ist
Das Raucligasvolumen bei gleichem Druck und gleicher Tempe-ratur ist
Vg=l + nLmin + AV .......   (11)
wobei J 7 in den meisten Fallen negativ ist, also V <[ 70.
Die Gaskonstanten jR0 und R, vor und nach der Verbrennung stehen im Verhaltnis
1      -, also ist
f~   ° oder
Da AV meist negativ ist, so wird meist Rf<^RQ.
JBeispiel.   Fiir das Durchschnittsgeneratorgas mit
H2 = 730, CH4 = 2,0, CO =•. 27,6, CO. == 4,8, N2 = 58,6 v. H .
(O)min == i- 0,276 + ~ 0,07 + 2 • 0,02 = 0,213 cbm/cbm
wird
A.II, =          = 1,014 cbm/cbm;
A 7= — 7j" 0,276 — -^'0,07 = — 0,173 cbm/cbm .
Mit der tjbeoretischen Luftmenge, also n=l, wird das Gemischvolumen 1 -f- 1,014 = 2,014, das Rauchgasvblumen 2,014 — 0,173 = 1,841 cbm, das Verhaltnis der Gaskonstanten
«,:*.-l-g|- 0,914;das Brenngas Kohlen-oxyd, freien Wasserstoff und C2H2 (Azetylen) enthalt. Bei Generator-gas und Leuchtgas wird stets Raumverminderung eintreten; am meisten bei dem Generatorgas wegen seines hohen CO-Gehaltes. Durch einen etwaigen Gehalt des Leuchtgases an Kohlenwasserstoffen mit mehr als 4 Atomen H wird die Raumanderung verringert. — Brenn-gase wie gasformiges Benzol oder Benzin zeigen aus gleiehem Grunde RaumvergroBerung. Im obigen Brenngasschema sind diese Stoffe nicht inbegriffen.                                                   4
